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Aujourd’hui, monsieur Nuage est enrhumé.
Et, quand monsieur Nuage se mouche, il pleut.
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Aujourd’hui, en plus d’étre enthumé, monsieur Nuage est enroué.
- Il sent comme un chat qui lui chatouille le gosier.
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Aujourd’hui, monsieur Nuage est trés enrhumé.
Et, quand monsieur Nuage éternue, il neige.
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Une histoire de Colombe Linotte.
ustrée par Hector Dexet.
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